WikipediA 

Wikang Chemakum 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Chimakum ay isang wikang patay ng Estados 
Unidos. 

Mga sanggunian 

1. Ruby, Robert H.; John Arthur Brown (1992). A 
Guide to the Indian Tribes of the Paeitie 
Northwest (https://books.google.com/books7id— 

7zBc-pqnGsC&pg=PA22). University of 
Oklahoma Press. pp. 22-23, 28. 

ISBN 9780806124797. 



ehemakum 


?ax w ok w olo 

Sinasalitang 

Olympie Peninsula, 

katutubo sa 

Washington 

Etnisidad 

ehimakum 

Naglaho 

3 imperteet speakers in 

1890W 

Pamilyang 

wika 

ehimakuan 

- ehemakum 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

xch 

Talang 

xch (http://multitree.lingu 

panglinggwista istlist.org/codes/xch) 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Chemakum&action=edit) 
nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Chemakum&oldid=1721906" 


Huling pagbabago: 19:17, 7 Oktubre 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



























